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1. 


2. 


2.1 


UKURAN CUCUk CANTING TULIS 


RUANG LINGKUP 


Standar ini meliputi dofinisi, penggolongan canting tulis, “syara , 


Ukuran cucuk canting tulis, cara pengambilan contoh, cara uji 


dan syarat lulus uji canting tulis 


DEFINISI 
Canting. tulis adalah alat yang terdiri dari badan dan tangkai - 


untuk menuliakan lalin batik cair pada kain atau bahan lain 
yang Gspat dibatik 


£. Badan adnlah bagian dari cantinp tulis, terbuat dari bagian 


yang terbentuk kepala burung sebagai tempat lilin batik cair 
lihnt Saabar 1 


» Cucuk adalah bagian ujung badan dari canting tulio berbentuk , 
pipa dengan diamoter tortentu dan merupakan galuran lilin ba ad 
tik sat antuk dftulirekan padn kain atan balinn lain ynng di - 
batik, lihat Gambar -4 . 03 £ 


2.4. Tangkai atalah bagian pangkal dari canting tulin, bebagai alat 


3. 
3.1 


pegangan dan dudukan badan canting yang terbuat dari bahan . 
yang tidak menghantarkan panas ( bambu, kayu, plastik, dan - 
lain-lain ), lihat Gambar 1 


PENGGOLONSAN CANTING TULIS 


» Canting inen (pengisi) adalah canting tulis yang dipakai untuk 
membentuk isen butik, sesuai dengan SII, 0042 - 74, Definisi . 
Isen Patik, 1) . OM 0 89 


3.2, Canting klowong adalah canting tulis yang dipakal untuk wem.- 


“bentuk Kklowongan atau kerangka motif batik. 


3.3. Canting tembokan adalah canting tulis yang dipakai untuk me - 


nutup basian-bagian motif tertentu yang tidak dikehendaki 


Yema. 
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Tabel. Ii 
Pengambilan Contoh 


Jumlah Jumlah Contoh Uji yang Diambil 

2 sampai 8 2 

9 samp 15 5 

16 sayui 25 8 

26 sampai 50 13 

51 sampai 90 20 

Y1 sampai 150 32 

151 sampai. 280 50 
281 sampai 560 80 
501 Kuyai 1200 125 
1201 sampai 3200 200 
3201 npai 10000 315 
10191 apad 35000 560 
35001 150000 800 
150001. : i ke atas | 1250 


5.2. Pengaubilan contoh untuk pengujian harus dilakukan terhadap 
canting tulis dalam keadaan siap pakai oleh konsumen. 
6, CARA WIT 
6.1. Peralatan 
- Jarum presisi 


- Alat pengukur (jangka sorong ) 


6.2. Pelaksanaan Pengujian 
6.21. Pengukunan diameter dalam 
- Anbil canting tulis, tusukkan jarun presisi yang sesuai 
dengan lobang cucuk canting, kemudian catat ukuran BN 


jarunnya. Pengukuran dilakukan sekali tiap contoh uji 


| Ae ena 


6.2.2. Pengukuran diameter Jlaar 


- Imbil canting tulis, ukur diamoter terbesar dari ujung 
cucuk canting dengan alat pengukur ( jangka sorong ) 
kemudian hasilnya dicatat. 

Pengukuran dilakukan minimal 2 kali pada tempat yang ber - 


beda untuk setiap contoh uji dan hasil rata-rata merupakan |. 


hasil pengukuran. 


6.3. Hasil uji adalah hasil rataerata pengujian dihitung sebagai 
| berikut : i | 
ee 
£41-1 mi 
X - harga rata-rata dinyatakan dalam satuan milimeter dengan 
ketelitian 2 angka dibelakang koma. 
LS In 2 Besa la ne ena 3 iniata 0 aetata 0 . mM 
na junlah oontoh uji 
Te SYARAT LULUS UJI Pen 
Setiap golongan canting tulis dalam partai dinyatakan lulus uji 
bila sesusi dengan ketentuan seperti Tabel III 3 


Tabel JII 
Syarat Lulus Uji 


Jumlah conteh uji yang diperboleh- 
kan tidak memenuhi syarat 


Jumlah Contoh yang diuji 


a. cucuk 
b. badan 


c. tangkai 


keterangan sambar 


Gambar. 
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Keterangan gambar 
a. cucuk : 


b. badan 


€C. tangkai 


Gambar 2 1 
Pandangan atas Canting Tulis 
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